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Le traitement préventif qni rapporte est à effectuer dès le 19 jUin pour 
ijuc/bles précités^ sauf povir les secteurs de Montpellier et Adissan où l'on pourra attui.'ni'.r 
-rois ou quatre jours de plus poire effectuer l'opération qui^ dans tous les cas est à rouoii •• 
voler une dizaine de jours après. 


MILDIO U 

Corne ni y avait lieu de le rodouter les pluies de fin Mai et de déLut de Juin ont 
p-f OYoqué selon la fréqv.ence des taches anciennes de nildiou^ et la plus ou moins Donne 
orécution des traitensnts^ des nanifestatiens de la maladie qui intéressent non seulement 
los feuilles mais aussi les grappes, 

Etant donné cuo la croissance de ces c'erir'.ères et celle des rameaux se produise -.r 
oncore activesoent, ml y a intéri^t à renouveler dès que possible le dernier traitei-.ientp 

Le Direcr'feLu;' dr la Station Régionale 
d'Aver tissements Viticoles, 
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